KY Derby Future Wager 2018-19 
Pool 1 / Race 1 


Program 
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Horse Name 
Cairo Cat 

Code of Honor 
Coliseum 

Dunph 

Epic Dreamer 
Game Winner 
Gunmetal Gray 
Improbable 
Instagrand 

King for a Day 
Knicks Go 

Magic On Tap 
Maximus Mischief 
Mucho 

Mucho Gusto 
Newtork Effect 
Preamble 
Roadster 
Signalman 

Tale of the Union 
Uncle Benny 
Vekoma 

All 3-Year-Old Fillies 


Mutuel Field (All Others) 
Final $ odds based on $1 payoffs 
Pool Total: $ 


Z11 Churchill Handle 


Final ODDS 


ODDS 


WIN 
EX 


2018-19 DFW Odds Pool 1.xlsx Race 1 DFW 11-25-18 


Gross Win Pool 


2,546.00 
7,796.00 
13,773.00 
2,103.00 
1,720.00 
22,022.00 
1,997.00 
8,477.00 
12,950.00 
2,810.00 
3,371.00 
3,445.00 
5,573.00 
3,405.00 
3,143.00 
2,551.00 
1,293.00 
4,607.00 
4,877.00 
3,222.00 
2,802.00 
4,155.00 
2,276.00 
65,556.00 


186,470.00 


Final Day 
11/25/2018 


Final $ Odds 
59.40 
18.70 
10.10 
72.10 
88.40 

5.90 
76.00 
17.10 
10.80 
53.70 
44.60 
43.60 
26.60 
44.10 
47.90 
59.30 

117.90 
32.30 
30.50 
46.70 
53.90 
36.00 
66.50 
1.30 


Merged Exacta Pool Total 
3,829.00 
409.00 
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$ 


$2 Payoff 

120.80 
39.40 
22.20 
146.20 
178.80 
13.80 
154.00 
36.20 
23.60 
109.40 
91.20 
89.20 
55.20 
90.20 
97.80 
120.60 
237.80 
66.60 
63.00 
95.40 
109.80 
74.00 
135.00 
4.60 


71,919.00 
258,389.00 


